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- TABLAS Di RKDDCCION 

de las pesas, medidas y monedas antiguas, usadas en 
la provincia de Cádiz, á las métrico-decimales. 

Debiendo regir el sistema métrico, sin ulteriores aplazamientos, 
desde l.° de Enero próximo, según el Real decreto de 41 de Junio 
del presente año, he creído oportuno publicar estas Tablas con 
el deseo de contribuir á la general adopción de dicho sistema, tan 


inteligible y sencillo, como superior al antiguo cuyas innumerables 


pesas y medidas, no solo son irregulares en su 
para el engaño y el fraude. 
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Añadimos á continuación los cuadros do todo el sistema métrico 
con el objeto do dar á conocer la relación recíproca y correspon- 
dencia de lugares numéricos que tienen sus pesas y medidas. 
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En estos cuadros se verá que los múltiplos de las unidades de 
medidas están formados de las voces griegas deca (diez), hecto 
(ciento)., kilo (mil), mirla (diez mil), y de las'unidades de medidas 
jubito, área, litro, gramo. Igualmente sucede con ios divisores, que 
están compuestos de las palabras latinas deci (diez, de decem) cenli 
(ciento, de cenlum), mili (mil, de mille), y de las mismas unidades 
de medidas. De aquí se deduce que puede decirse, per ejemplo, 
diez mil metros en lugar demiriámetro, y décima parte de metro etí 
vez de decímetro. 

El órden de lugares que guardan entro sí las cifras en dichos 
cuadros, debe tenerse presente cuando haya de escribirse una 
cantidad, por ejemplo, 52631,524 metros, ó 52631“, 524: como 
esta cantidad se halla espresada en la denominación de metros, di- 
remos que el lugar de las unidades representa los metros; el de las 
decenas los decámetros, porque cada una de ellas equivale á diez 
unidades ó metros; el de las centenas á los hodómetros, ó cien 
metros; el de los millares á los kilómetros, y finalmente, las dece- 
nas de millar á los miriámetros ó diez mil metros. Los decímetros 
tienen el primer lugar de decimales, los centímetros el segundo y los 
milímetros el tercero, puesto que diez decímetros ó décimas partes 
constituyen un metro ó unidad, diez centímetros un decímetro, v 
diez milímetros un centímetro. Por consiguiente, tendremos que las 
denominaciones de las cifras que componen la cantidad serán estas : 


O m £ ! 

h o h ¡ 


L. ^ O 

i ir 


ni 

£ a p u;* 

52 . 631,524 


le i ^ a 
S 5 s g -g .1 ’g K 

f ¡ p tj TE u ¡¡2 

5iv S -Un" 

p E U P u Q O 


El valor de cualquier cifra de una cantidad dada representa cons- 
tantemente la décima parte de su igual si le antecede en el inmediato 
lugar, y es diez veces mayor que él mismo, colocado en pos de él. 
Si ia coma que separa los enteros de los decimales se corre á la 
derecha ó á la izquierda, la cantidad quedará multiplicada ó dividida 
por diez, tantas veces cuantos lugares se haya corrido la coma. Si 
la cantidad que consideramos se quiere reducir á kilómetros, lio 
habrá mas que dividirla por 1000 ó correr la coma tres lugares á la 
izquierda: así 52,631524 kilómetros. El valor de esta cantidad no 
ha variado, pues ahora como antes espresa la misma longitud • solo 
ha sufrido cambio su espresion. 

En la reducción de medidas cuadradas á unidades de la inmediata 
especie inferior, haremos correr la coma dos lugares á la derecha 
en vez de uno como se hace en la reducción de las lineales; y para 
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reducirlas á la inmediata denominación superior cuadrada, también 
habrá que correr la coma dos lugares á la izquierda. Ejemplo: re- 
duzcamos 9,36 metros cuadrados á milímetros cuadrados* En este 
caso la coma se corre seis lugares á la derecha, y tendremos 
28600Q0, milímetros cuadrados, cuyo valor permanece constante. 

Si por el contrario nos proponemos reducir 8736 metros cua- 
drados á decámetros cuadrados, la coma se adelantará dos lugares á 
la izquierda, quedando la cantidad reducida á 87'3G decámetros 
cuadrados y con su mismo valor de antes - 

Como las medidas agrarias tienen bastante analogía con las cua- 
dradas, resulta que lo espuesto es aplicable á estas medidas, y por 
consiguiente, si tuviésemos que reducir 12,5263 hectáreas 6 bien 
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á áreas, bastaría para conseguirlo correr la coma dos lugares á la dere- 
cha, así: 1262,68 áreas, puesto que la hectárea consta de cien áreas* 
El área, que es la unidad agraria, forma un cuadro limitado por 
cuatro líneas, y cada una de ellas equivale á diez metros de longitud* 
Réstanos solo decir que en la reducción do las medidas cubicas, 
la coma corre tres lugares para cada denominación inmediata su- 
perior ó inferior* 

En las tablas de reducción del sistema antiguo ai moderno, 
liemos procurado es presar las cantidades de muchos órdenes de 
unidades á la denominación de sus últimas cifras entera y decimal ó 
solo á su última decimal, porque de otro modo seria esto dema- 
siado largo: la cantidad 55,501 litros, se leerá cincuenta y cinco 
litros, quinientos un mililitros, y no cinco decálitros, cinco litros, 
cinco decilitros, cero centilitros y un mililitro* La varo, que es 
igual á 0,886 metros, la tenemos espresada á la denominación de 
su última cifra, como resulta de la lectura, ochocientos treinta y seis 
milímetros, que es como debe decirse, y no cero metro, ocho decí- 
metros, tres centímetros y seis milímetros* 

Para reducir cualquier numero de unidades de un sistema al 
correspondiente número de unidades del otro, büsquese en las labias 
el valor de una délas primeras espresado en las segundas y multipli- 
qúese por él la cantidad dada. Cuando nos propongamos, por ejem- 
plo, reducir 12 arrobas de aceite á litros, buscáronlos en las tablas 
el valor de una arroba que es igual á 12,520 litros, y multiplicando el 
número de arrobas por estas cifras* se obtendrá 150,240 litros* 
Inútil parece continuar con mas ejemplos, en virtud de que todos 
se resuelven del mismo modo que el anterior* 


